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Streszczenie: 

Raport w sposób obiektywny ocenia raport analizy wskaźnika PHI Zietlowa dla 
przedsiębiorstw X, Y, Z 

Summary: 

In an objective report analyzes report assesses the ratio of PHI Zietlow for Enterprises X, Y , 
Z 

Praca ukazuje w sposób czytelny obliczenie wskaźnika PHI. Tabelka w sposób jasny, 
klarowny ukazuje porównanie 3 jednostek. Przedsiębiorstwa X, Y, Z zostały poddane ocenie 
15 wskaźników, na podstawie których obliczono końcową wartość indeksu. Całość jest na 
początku wytłumaczona, zaciągnięte cycaty z innych książek, a następnie podsumowana. 
Pisana prostym językiem, lecz z fachowym słownictwem. Sposób obliczeń oraz interpetacji 
pochodzi z dobrze dobranych książek i publikacji. 

Całą pracę oceniam dobrze. Jest bardzo przejrzysta, zrozumiała. Zawarte są w niej 
same konkrety. Myślę, że osoba nie mająca styczności z analizą również nie miała by 
problemu z zrozumieniem pojęć oraz sensu i znaczenia raportu. 

Recenzję oceniam na 90% wykonania założeń przez autorów. 
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